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EMERYTOWANY PROFESOR ZWYCZAJNY AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE, 
CZŁONEK RZECZYWISTY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
zmarł nagle w dniu 15 marca 1982 roku w Krakowie, przeżywszy 71 lat. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA: odprawiona zostanie przy zwłokach w kościele św. Anny w czwartek 
dnia 25 marca 1982 roku o godzinie 11.00. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w tym samym dniu o godzi- 


nie 12.30 na cmentarzu Rakowickim, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI, RODZENSTWO 
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